دورة يناير 20718 
-> لا يسمح باستعال المبيص 


1 أجب بصحيح أو خطأ : (5ن) -> لا يسمح باستعمال الآلة الحاسبة 


أ- تأخذ القيمة المضافة أحد الأشكال التالية : مادة - معلومة - طاقة ) 0 
ب- القطار منظم الي ) 00 
ج- المنظم الممكنن لا يتحكم فيه الإنسان , 200 
د- من فوائد المنظم الأولي ربح الوقت والجهد , 2ه 
6- دراسة الجدوى هي دراسة إمكانية الإنجاز ) له ( 
11) يمثل الشكل التالي منظم القطع , وهو منظم آلي يقوم بتقطيع قضبان من الألومنيوم لها شكل "لا" إلى قطع ذات طول محدد مسبقا 
2 


-> بعد أن يضغط المستعمل على زر التشغيل 5 , يقوم المنظم بما يلي : 
© - يقوم جهاز التقديم بدفع قضيب الألومنيوم نحو اليمين . ©- يرل المنشار إلى الأسفل ليقطع قضيب الألومنيوم . ثم 
©- يقوم جهاز التغبيت بمسك وتثبيت قضيب الألومنيوم حتى يصعد إلى الأعلى . 
لا يتحرك أثناء عملية القطع . ©- بفك جهاز التنبيت القضيب ليسمح يإزاحته من جديد . 

أ) أتمم ملء خطاطة التحليل الوظيفي التنازلي لمنظم القطع . طاقة كهربائية 00 020 
بنقل ما يناسب فقط من الجمل والكلمات التالية إلى المكان 

الصحيح 

"قضي الألومنيوم" - "زر التشغيل" - "تقطيع قضي الألومنيوم ل 0 8 5257393 
"خزانة من الألومنيوم"- "الت يط" - "الومنيوم جيد" - "قطع من 


الألومنيوم" 


ووو و و ووو ووو وو ووه ووو وه 


ب أعم بياي الحاجة لجحهاز التثبيت: (2ن) 2 عم جدول المقارنة العالي : (بدون حساب النسبة 9 ) (3ن) 


على ماذا يؤثر ؟ لمن يقدم خدمة ؟ 


ات 


ولع حت ا بت .اع سحي لفت لت" ع تت لك الاقة (دن) 
الخدماتية للمحرك الكهربائى 1 : (تنبيه : بعض خانات الح : 


| انكل | | التلاوممع تعمل | التلاؤم مع الحامل | | 158 24 22 220018 1430 دورة في الدقيقة. | ا 1430 دورة في الدقيقة. | 


تمكين المستعمل من تحويل الطاقة الكهربائية 
إلى طاقة حيلية ( حركة دوران ) 


111) أتمم الجدول التالي علما أن العناصر الخارجية المرتبطة بمنظم القطع هي : (5ن) 
مأخذ التيار - قواعد السلامة > المستعمل - العوامل الخارجية - قضيب الألومنيوم - أرضية المصنع 
الوظائف الخدماتية الأساسية لمنظم القطع الوظائف الخدماتية الإكراهية لمنظم القطع 


